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EYX, latine Iuppiter,natur* eft call'd* 
&humd*,humogt optimo cogru 9 tcm 
peric,nempe Sanguini , in eo enim uita 
pofitam maximc uidcmus^ob quod etia 
Iouem ueceres uit* focium intcrprcta= 
ri font.Huius motum iam ante inSatur 
no abunde laris dcdarauimus. Saturni 
enim Iouis & Martiscurfus nihil differ 
rc diximus,uentre tamen,capite, cauda 
que draconis in ptarfend figura , diner* 
lam a' priori partitionem fortitis, duxi 

. _ confultum parrium earum pauds me* 

OiinifTe.Demde motum Iouis per C®farea,ut prius fecimus, excmpla 
Rote inedii P* lam facere.Prima ita* prefenris inftrumenti rota cum indice M 
fhotus dedar °T crtur,c “/ a *? . * J 00 numeri infont, ficut 8 c in epidclo fit. Inters 

ado» eft autemjllud inter prarfens Iouis, 8 c pratcedens Saturni mquatorium, 

quod m illo uenter draconis ab auge diftet a o gradibus tantum , & 
hoclecundn Ggno§: ordinem, quiin Satumo fo graduum,& contra 
crdinem fignorum,habitus eft. Auges Saturni,Iouis, & Maras , per* 
Auges P«uo Septentnonales perfeuerant, propter quod epicicius dum icz* 

perpctuo Sep P ltc dracomsufcpad caudam,iuxta lignorum fucccfsioncm,mouetur, 
lemper a fupcrficie ecliptic® leptentrioncm uerfus apparct,a cauda tie 
Aux fc diftat a ro ul^ad caputper augis oppofitum rurfus gradiens, meridionals di 
ventre 10 gra citur.fcx quo liquet, quod Epicicius, donee a uentre feptentrionali,qui 
U vero 5-0 non longe abeft ab auge feptentrionali/ecundum fignorum fucccfsio 
ncm,ufqi ad alium uentrem fcrtur,delccndens,d uentrequidem fuperi 
on ulq? ad caudam,Septentrionalis de(cendens,a cauda ddnde ufoue 
ad uentrem inferiorem, meridionals defcendens,nuncupetur. Itaquo 
que in altera medietate alccndens uocatur.in Iatitudine meridionali co 
(fatutus,meridionalis afcendens,indc ufgi ad uentrem aduerfum,feptCv 
trionalis alccndens, did lolet. Inftrumenti lublcqucntis ufum duplid 

r Yrt , nI - r » ™°T CUment0 . nuncexc( luar. Ortum non fcmel diximus CA* 

ROT P Ili^ ROLVMImpcnmAnno , f o 0 , die M Fcbruarii. Hor: ,5- min. 
KULUmpe- 44 poftmcndiem,huic numcro iam xquato 2. min. fecunda de 
peratons, mo. M cridiam autem ratione 3 s> minuta rurfus addo. Poft quas a> 
quationcs,fomma 13 dierum, js horarum, 20 minutorumredun* 
dat,adquod tempus, motum quarrere inftituo,hoc patto.Radicem me 
dn motus Iouis fuper j 400 annum, ed quod jy-oo nondumeftinte 

gre completus, ex tabula adiundtafummo, quar habc 2.7 gradus c2s 

minutat. 37* Toridem librar gradibus 8 c minutis in Zodiaco acce 
pns,mdiccm M admoueo. Dcinde ultra annos ^00 adnatiuitate 
in pp^sadhuc 9 9 ann os,q uoniam elapfos efle apparet,oblcruox 
lllism limbo ipfius rot® qua:fitis, filum e centro A fupermpono, in= 
diccmpoftca M fubtusidemduco. Filudenuo A per diem Februa 
rii x 3 etiam per horas 8 c minuta, iuxta proportionem , extendo , fub 
quoddenuoindicem M loco, quo per ado rotam uftii refpondentem 
habeo-Cuius oftenfor medium morum Iouis horxnatiux conucnien 
tcm,figna uidelicet jj grad. 7 minut. in dicat. Rotam poft hac 

alteram aggredior,cuius indiccm P augi Iouis (qua: fupra per-:- 
ftiatuminuentadV) lignorum uidelicet ? grad. 23 minut. 2,2 "ipf 
plico.Ita quocp cadem rota uenficata eft. Animaduerto nunc gradum 
6 c minutuminrircufo G H I, ab indice M contadtum (quiin alio 
rirculo K L M offenditur} per ilium aequantis filum E traho,filo* 
que centrum epidcli una cum auge inferiors cpicicli qua* cum crucc ■£. 
fignatur,fubftituo,fiIo interim adfinem ulq» operations firmo lie 
rctento. Rurfusuero tabulam ingredior, & ab anno 1400 redta li 
nea dextrorfum donee columna cum inferiptione RADIX AR- 
GVMENTI IO VIS POST CHRISTVM offertur,pcedo 
in qua tabula figna 2 grad, 2) minut. o, reperta, in limb inferio= 
ris cpicicli iterumreqinro lnuentisjcpiciclifuperioris Y oftenforem 


applico.Refiduosparitcrannos 99 in limbo eiulcicmq3iciclinunic# 
ro,pcrquos filum F duco,unaq;indicem Y fubiicio. Idem filum per 
23 quoqj diem (horis& minutis faltem omi isis ) dirigo, diredto fiefilo, 
indirrm Y nnOrrmn him f'*.**-* At*Uo 


indicem Y poftremo fubiugo, quo fadto , orbes omes inftituto meo ac 
commodati funt.Quod li nunc filum A perftellaminEpicicIodepi* 
Ventclnruc ftam t r ab°,inoxin Zodiaco , feptem gradus. 2 j minut. X, quieft 
me Taroli uc, ^ s * oc “? Iouis,oftenduntur. Centrum acquatum, quod eft, Signa 
^ ^ 9 c 12 Mjf C quoad latitudinem infra utendumerit) filum circu= 

lo G H I, extenfum per centrum epidcli indicat. Conliderandus 
GettfiJcquarfi etia hie diligenter locus, afilo per cet^ epidcli dudto,tactus,ille enim 
aux uera epidcli didtur,quoniamremotifsimus a ccntro mundi eft , i 
quo,fi figna, gradus,& minuta ul^ ad oftenforem Y focundu figna or 
dinatimnumerantur, V o gj- m 33 qua: font argumentum uerum, 
depr®henduntur, Obieruabis autem hoc argumentu latitudini poft 
moduminueniend® necellarium.Leuato nunedefercte, oculis ftatim 
obuiatepiciclusacaudadraconis uentrem meridianu uerfus perges, 
ideoq? meridionals defoendens uocatur.Stella cpicicli ,qu® Iouem re* 
prxlcntatjin foperiori parte epidcli apparet,quare lupitcr diredus,^ 

propemodfi 
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